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Officiële uitgave van gemeente Raalte. 


Verkeersmaatregelen 

RAALTE 

Koningsspil 

In verband met het aanbrengen van inspectieputten is de Koningsspil van: 19 januari 2015 tot en met 
23 januari 2015 afgesloten voor doorgaand verkeer. 
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